DISTRITO 
VICALVARO 


DjSTRITO  DE  VlCALVARO 

Plaza  de  Don  Antonio  de  Andres,  18 

28032  Madrid 


'   Jo// 1 

ANEXO  AL  ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA 

DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL 

DEL  DISTRITO  DE  VICALVARO, 

CELEBRADA  EL  29  DE  DIC1EMBRE  DE  2010 


Habiendo  solicitado  el  u?;o  de  la  palabra,  en  tiernpo  y  forma,  un 
representante  del  AMPA  del  Co  agio  Carmen  Laforet,  y  concedida  la  misma, 
interviene,  diciendo  que  el  motive  de  la  preser.tacion  de  esta  pregunta  ante  el 
Pleno  de  la  Junta,  no  es  otro  que  el  de  conocer  la  situacion  en  que  se 
encuentra  en  estos  momentos  e\  citado  colegio,  ante  la  falta  de  information 
acerca  del  mismo. 


La  Sra.  Presidenta  contest: 
ha  hablado  con  la  Directora  del 
informarles  en  que  situacion  se 
debido  a  la  falta  de  suministro  de 
las  instalaciones  necesarias  par? 
se  procedera  a  establecer  el  sum 
empezar  el  proximo  trimestre, 
instalaciones,  a  mas  tardar,  el  dia 


•I  para  poner  de  relieve  que,  en  dias  pasados, 

Colegio,  y  con  la  presidenta  del  AMPA,  para 

encontraba  e\  Colegio  en  estos  momentos, 

gas,  y  de  que  ya  se  ha  realizado  la  prueba  de 

ello,  habienco  resultado  positiva,  por  lo  que 

nistro  en  estos  dias,  con  lo  que  espera  que  al 

se    puedan    trasladar    los    ninos    a    estas 

17  de  enero. 


Anade  la  Sra.  Presidenta  que  esta  es  la  ultima  informacion  que  posee  en 
cuanto  a  las  instalaciones  cons;!:ruidas,  ya  que  por  lo  que  se  refiere  a  la 
construction  de  las  siguientes  fasss,  la  informacion  que  posee  es  que  las  obras 
estan  licitadas  y  empezaran  a  ejecutarse  con  e!  nuevo  ano,  para  finalizar  antes 
de  que  empiece  el  proximo  curso  isscolar. 
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